SN94560A 
コン プレ ックス ・ サ ウン ド ・ ジ ェ ネ レー タ 


SN94560A コ ンプ レッ クス ・ サ ウン ド ・ ・ ジ ェ ネ レー タ は 、 ア ナ ロ グ 回 路 と ア ィ ジタル 回 路 を 持っ た リ ニ 
アン IL アバ イズ で 、 ノ イズ ・ ジ ェ ネ レー タ 、 電 圧 制御 発振 器 (VCO)、 超 低 周 流 発 振 器 (SLF) こ れ ら を 
合成 する ミキ サ 、 オ ー ー ア イオ アン プ 等 を 1 チップ に 集積 し 、 こ れ ら を 組合 せ て 各種 の 音 を 合成 する こ と 
が 可能 な I【C で す 。 

プロ グラム 方 法 と し て は 発振 器 の 発振 周波 数 の 設 が の 当 半 寺 0 生 作 入 宮 まる 
め の 定 数 や ロジ ッ ク 入 力 は ユー ザ の 決定 し た 外部 回 路 で 実現 で きま す 。 


@ ア ラー ム 等 の サウ ンド の 音 創 中 心 に 構成 され て いる 。 
@ 外 部 パー ツ が 少な い 。 ( 
@ 低 消費 電力 動作 。 
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各部 の 動作 及び 設定 方 法 ( 注 1) ( SN94560A マ トリ ックス 切替 え 回 路 例 加 
3 3 - 選 e 
B 1 : セ 

= 2 に M 

に 3 ee ro ィ ャ ーー ー 
SLF コン トロ ー ル 抵抗 (Rsrr) 75koMIN | 3 | 064 き ミ ぱい と 
トー SLF 周 波数 (Hz) ニ ーーーーー 沿 下 て p 人 
SLF コン トロ ー ル ・ コ ン デ ン サ (Csrr) ( 注 2) 4 填 RsrLr・Csrr ] ーー きら トー 妊 
VCO コン トロ ー ル 抵抗 (Rvoo) 7.5kO MIN | 2 | MIN VCO 周 波数 (Hz) ニ rcGsrr ー Sn ヤ 
ュ 1 を ーー \ 
VCO コン トロ ー ル ・ コ ン デ ン サ (Cvco) ( ま 2) MAX VCO 周 波数 =fvco・10Mm ST を 
。 | ェ エンベロープ ・ モ レク トー2 | "HP レベ ル | 9 | "L": VCO、"H": MIXER 連 続 “ 還 | 叶 宮 
に ) は 多 
82 47ko NOM | 、 | 47kG で 内 部 ノイ ズ ク ロ ッ ク を 可能 する 。 S っ っ 呈 ま る 9 
・ グ ロッ ク ・ コ ント ロー/ ぎ 生 ・ ご ご トコ に 
102 Rh 100ko MAX ト ヽ yh 
吉 ま 
ノイ ィ イズ. フィ ル タ ・ コ ント ロー ル 抵抗 (RNF) |7.5koMIN | 12 128 - 4 2 ド で 
= 3(dB) 周波 数 (Hz) ニ ーーー し 0 Se。 5 
ノイ ズ ・ フ ブフ ィ ル タ ・ コ ント ロー ルコ ン デ ン サ (CNr)| ( 注 2) 13 RNr・CNr \ きき > ンジ 4 
(10VMAx) 5 msp。fas 8 ※ 9 電 
LR 『 F に 3 OOOOQO 人 
1 ッ レ ベル 0-08V F Lose ーーーー \ さ 
| HH | し ! し | SLEZNOISE | 『J 
ge も OSE_ レフ 
和 C レベ ル 20ー ビュ ーー トート iR 記 
| の RC に 民 RG お し こら IP M 
ーー 本 ン ・ ウル ん ーー 

3 性 220ko MAX 
宮 : 9 2 。 
ZED | | jm | goimkg の フル タウン を 時 1 
we zavamN | | 、、 ミ 


"0-98YYHT:20-5Y LCR 設定 周波 数 、"H",SLF に て モジ ュ レ ーション 


し 1 


外部 VCO コ ント ロー ルー 


2 注 1 ) ロジ ッ ク 入 力 ~H"( 生 2V)、^~L"( ミ 0.8V ) 。 
1 注 2 ) 電圧 コン トロ ー ル 及び コン デン サ 強 子 は 4V が 最大 。 
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サウ ンド 応用 例 
各 、 個 別 の プロ ッ ク は SN76477 と 共通 の た め 、 そ の 応用 例 を 参照 下さ い 。 
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